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TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


[Part VI — Sec. 3(b ) 


NOTIFICATIONS BY HEADS OF DEPARTMENTS , ETC . 


TAMIL NADU TRANSMISSION CORPORATION LIMITED 


GENERAL CONSTRUCTION CIRCLE - II, CHENNAI 


Erection of Transmission Lines 
(Lr.No. SE /GCC - II /CNI/FT & D /D . 266 /17.) 


No. VI- 3(b )/7 /2017 . 


TANTRANSCO has sanctioned for erection of the following Transmission Lines to Transmit and Distribute power so as 
to meetout additional demands. The work will be takenup shortly . 


Administrative Approval 


Sl.No. Name of the Transmission Line 


Route 


B . P .No. 


Route Length in 

KM 


Scheme Cost 
in lakhs 
(6 ) 


(1) 


(2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5 ) 


Mangadu 


0 .401 Kms. 


26 .02 


LILO of existing KADAPERI - 
KORATTUR 110 KV FEEDER - | | 
@ Proposed Mangadu 
110 /33/11/KV SS in Chennai South 
EDC 


TANTRANSCO 
Proceedings 
No . 78 , 
Dt. 11. 12. 2015 


12996 . 00 


Erection of 400 KV DC line with 
Quad Moose conductor from SEZ 
400/230 KV SS TO ETPS 
Expansion Project. 


17 .328 Kms. (Per ) FB 

TANGEDCO 
Proceedings 
No . 36 , Dt.30 .05. 2015 


OORANAMBEDU 
KATTUPALLI, 
PUZHUTHIVAKKAM , 
ATHIPATTU , 
VELLIVOYAL 
CHAVADI, 
KATHIVAKKAM & 
ENNORE 


3 


11794 .50 


Erection of 400 KV DC line with 
Quad Moose Conductor from SEZ 
400 /230 KV SS to North Chennai 
Pooling Station 765 /400 KV SS . 


OORANAMBEDU 
KATTUPALLI 
PUZHUTHIVAKKAM , 
ATHIPATTU & 
ENNORE 


(Per) FB 
15 . 726 Kms. TANGEDCO 

Proceedings 
No . 36 , Dt. 30 .05 .2015 


4 


PUZHUTHIVAKKAM 


0 .767 Kms. 


Erection of 400 kV DC line with 
Quad Moose Conductor from AP23 
for Power evacuation of ETPS 
Expansion Projects at NCTPS 
Stage - || 400 /230 KV SS 


(Per) FB 

575 . 25 
TANGEDCO 
Proceedings 
No . 36 , Dt. 30 .05 .2015 


5 


1965 .00 


2 .620 Kms. 


Erection of 400 KV DC line with MAHALIAMMAN 
Quad Moose Conductor from ETPS NAGAR , 
Expansion 400 /230 KV SS to North ERNAVUR & GIRIJA 
Chennai Pooling Station 765/400 NAGAR 
KV SS . 


(Per) FB 
TANGEDCO 
Proceedings 
No. 12, Dt.01.02.2016 


Mar . 22 , 2017) 


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


35 


Administrative Approval 


( 2 ) 


( 5 ) 


6 


| 


SI. No . Name of the Transmission Line Route 

Route Length in / B . P . No. 

Scheme Cost 
KM 

in lakhs 
( 3 ) ( 4 ) 

( 6 ) 
Erection of 765 KV DC line on VELLIVOYAL , VICHOOR 270 .735 Kms. (Per) FB 

117254 .40 
DC Towers Hexa Zebra conductor VILLAGE, VALLUR , 

TANTRANSCO 
from North Chennai Pooling Station PERIYAMULLAIVOYAL , 

Proceedings 
to Ariyalur ( Villupuram District ) NAYAR , 

No. 64 , Dt . 25 . 07 . 2015 
765/ 400 KV SS . 

SOTHUPERMEDU , 
JAGANATHAPURAM , 
KARANODAI. 

(** ) 
( * * ) KOTTAKUPPAM , A . K .VAKKAM , THIRUKKANDALAM , SETHUPAKKAM , PUNNAPAKKAM , PAGALMEDU , KADIRVEDU , 
SEMBEDU , RAJAPALAYAM , ERAIYUR , DEVANDAVAKKAM , MYLAPORE , NELVOY , NAMBAKKAM , ARIYATHUR , 
SENDRAYANPALAYAM , THOMUR , RAMANJERI,KUNNAVALAM , NARTHAVADA, JATHIRMANGALAM , RAJAPADAMANAPURAM , 
PALAYANUR , KAPULAKANDIGAI , ORATHUR, CHINNAMANDALAI , PERAMBAKKAM , IRULANCHERI , KUMARACHERI , KOOVAM , 
UTHIRAMBAKKAM , KEERANALLUR , PILLAI CHATHIRAM , ATTHIVAKKAM , ALAPPAKKAM , MARUDHAM , PUTHAGARAM , 
NEIKUPPAM , POOSIVAKKAM , THAANGI , THIMMARAJAMPETTAI , VILLIVALAM , PERIYANATHAM , ASSOOR , NELVELI , 
ARAPAKKAM , MAGARAL , SEMBALAM , IRUMARAM , KANNIKULAM , ANDITHANGAL , THINNAYAMPOONDI, KALIYAMPOONDI, 
AMMAIYAPPANALLUR , PENNALUR , VAYALUR , ALATHURAI, PINNATHUR , MELNARMA , SALUKKAI, VENGUNAM , MAMPATTU , 
KILSATHAMANGALAM , PONNUR , NALLERI , JAPTHIKARANAI , KILPUTHUR , PANCHRAI , KUNNAGAMPOONDI , VEDAL , 
DAMANUR , CHINNAGARAM ,MARUTHAVAMPADI, PENNAGAR , ILLODU , SANDISAKSHI, KADALI, EMBALAM , THENPALAI, 
SEVALAPURAI , CHOKKAANANDAL , SATYAMANGALAM , DEVANTHANGAL , So .KUPPAM , VIRAMANALLUR , PULIPATTU , 
PUDUPALAYAM , PAKKAM , NALLAN PILLAI PETRAL , KOLATHUR , ERAPAKKAM , SANIPUDI, GUDALUR , AAVOOR , KALLANAI, 
PANNIYUR, ANDAMPALLAM , Su .VALAVETTI , KALLERI , ARUDDIRAPATTU , PERUMANAM , DEVANUR, SELLANKUPPAM 
MANALURPET , THIRUVARANGAM , EDUTHANUR , ODIYANDAL , ARIYALUR . 

Any person interested may make representation on the above scheme within 01 (One ) month from the date of issue 
of the publication to the undersigned as per the Electricity Act . 2003 . 


Chennai- 32 , 
16th March 2017 . 


ER . K .MANIVANNAN , 
Superintending Engineer. 
General Construction Circle- II . 


தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகம் லிமிடெட் 


பொது கட்டுமான வட்டம் - II , சென்னை 


அறிவிக்கை 


( Lr. No . SE / GCC - II / CNI/F . T & DID . 266/ 17 ) 
சென்னை மற்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டங்களில் வளர்ந்து வரும் கூடுதல் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு கீழ்கண்ட 
400/ 110 கி . வோல்ட் உயரழுத்த மின் பாதை அமைக்கும் பணிகள் தமிழ்நாடு மின் தொடரமைப்புக் கழகத்தினால் அனுமதிக்கப்பட்டு 
மின் பாதை அமைக்கும் பணிகள் விரைவில் தொடங்கப்படவிருக்கிறது . 


நிர்வாக ஒப்புதல் 


வ . 
எண் 


மின் தொடர் வேலையின் 

விவரம் 


மின் பாதை செல்லும் 

ஊர்கள் 


மின் 
பாதையின் 
நீளம் 


( வாரிய 
ஆணை/நாள் 


திட்ட தொகை 
( இலட்சத்தில் ) 


( 2) 


( 5 ) 


( 6 ) 


மாங்காடு 


0 . 401 கி . மீ . 


78/ 


26 . 02 


11 - 12 - 2015 


110 கி . வோல்ட் கடப்பேரி 
கொரட்டூர் பாதை 1 - ல் இருந்து 
மாங்காடு 110 கி . வோல்ட் துணை 
மின் நிலையத்திற்கு இரட்டை சுற்று 
110 கி . வோல்ட் மின் பாதை நிறுவுதல் . 
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நிர்வாக ஒப்புதல் 


வ . 


மின் தொடர் வேலையின் 

விவரம் 


மின் பாதை செல்லும் 

ஊர்கள் 


மின் 
பாதையின் 


வாரிய 
ஆணை/நாள் 


திட்ட தொகை ) 
(இலட்சத்தில் ) 


எண் 


நீளம் 


17 . 328 கி . மீ . 


12996 . 00 


36 / 
30 - 05 - 2015 


எண்ணூர் செஸ் அனல் மின் நிலைய 
400/230 கி . வோ துணை 
மின்நிலையத்திலிருந்து எண்ணூர் 
அனல் மின் நிலைய விரிவாக்கம் வரை 
இரட்டைச் சுற்று 400 கி . வோல்ட் 
மின் பாதை நிறுவுதல் . 


( 3) 
ஊரனம்பேடு , 
காட்டுபள்ளி , 
புழுதிவாக்கம் , 

அத்திப்பட்டு , 
கத்திவாக்கம் மற்றும் 

எண்ணூர் . 


3 . | 


36/ 


11794. 00 


30 - 05 - 2015 


எண்ணூர் செஸ் அனல் மின் நிலைய ஊரனம்பேடு , 15.726 கி . மீ . 
400/ 230 கி . வோ துணை மின் 

காட்டுபள்ளி , 
நிலையத்திலிருந்து 765 / 400 வட சென்னை புழுதிவாக்கம் , 
தொகுப்பு மின் நிலையம் வரை 

அத்திப்பட்டு , 
இரட்டைச் சுற்று 400 கி .வோல்ட் வெள்ளி வாயில் சாவடி, 
மின் பாதை நிறுவுதல் . 

கத்திவாக்கம் , எண்ணூர் . 


575 . 25 


36 / 
30 - 05 - 2015 


எர் 


எண்ணூர் விரிவாக்க அனல் மின் நிலைய மகாலியம்மன் நகர் , 0 .767 கி . மீ . 
மின்சாரத்தை வட சென்னை அனல் மின் எர்ணாவூர் 
நிலைய நிலை || 400/230 கி . வோ . 

கிரிஜா நகர் 
துணை மின் நிலையத்திற்கு அனுப்புவதற்கு 
AP 23 - லிருந்து 400 கி . வோ இரட்டை 
சுற்று மின் பாதை நிறுவுதல் . 


5 . 


புழுதிவாக்கம் 


2.620 கி . மீ . 


1965 . 00 


12 / 
01 - 02 - 2016 


எண்ணூர் விரிவாக்க அனல் மின் நிலைய 
400/ 230 கி . வோ . துணை மின் 
நிலையத்திலிருந்து வட சென்னை 
765 / 400 கி . வோ தொகுப்பு 
மின் நிலையத்திற்கு 400 கி . வோ இரட்டை 
சுற்று மின் பாதை நிறுவுதல் . 


6 . 


64 / 


வட சென்னை 765/ 400 கி . வோ தொகுப்பு வெள்ளி வாயில் , 270 . 735 கி . மீ 

117254 . 40 
மின் நிலையத்திலிருந்து அரியலூர் விச்சூர் கிராமம் , 

25 - 07 - 2015 
( விழுப்புரம் மாவட்டம் ) 765/ 400 கி . வோ வள்ளூர் , பெரிய 
துணை மின் நிலையத்திற்கு 765 கி . வோ முல்லை வாயல் , 
இரட்டை சுற்று மின் பாதை நிறுவுதல் . நாயர் , சொதுபேர்மேடு 

ஜகன்னாதபுரம் , 

காரனோடை (**) 
(**) கோட்டகுப்பம் , ஏ . கே . வாக்கம் , திருக்கண்டலம் , சேதுபாக்கம் , புண்ணபாக்கம் , பகல்மேடு , கதிர்வேடு , செம்பேடு , ரரஜபாளையம் , 
எரையூர் , தேவண்டவாக்கம் , மைலாப்பூர் , நெல்வாய் , நம்பாக்கம் , அரியத்தூர் , சென்ட்ராயன்பாளையம் , தொமூர் , ராமன்ஜெரி , குன்னவளம் , 
நார்தவாட , ஜாதிர்மங்களம் , ராஜபடமனபுரம் , பாளையனூர் , கபுலகண்டிகை , ஒரத்தூர் , சின்னமண்டலை , பேரம்பாக்கம் , இருளன்சேரி , 
குமாரசேரி , கூவம் , உத்திரம்பாக்கம் , கீரநல்லூர் , பிள்ளை சத்திரம் , அத்திவாக்கம் , ஆலப்பாக்கம் , மருதம் , புத்தகரம் , நெய்குப்பம் , 
பூசிவாக்கம் , தாங்கி , திம்மராஜம்பேட்டை , வில்லிவளம் , பெரியநத்தம் , ஆசூர் , நெல்வேலி , ஆரப்பாக்கம் , மகரல் , செம்பளம் , இருமரம் , 
கன்னிகுளம் , ஆண்டிதாங்கல் , தின்னையம்பூண்டி , கலியம்பூண்டி, அம்மையப்பனூர் , பென்னலூர் , வயலூர் , ஆலத்துரை , பின்னதூர் , 
மேல்நர்மா , சலுக்கை , வெண்குணம் , மாம்பட்டு , கீழ்சாத்மங்களம் , பொன்னூர் , நல்லேரி , ஜப்திகாரணை , கீழ்புதூர் , பஞ்சிரை, குன்னகம்பூண்டி, 
வேடல் , டாமனூர் , சின்னகரம் , மருத்துவம்பாடி , பென்னகர் , இல்லோடு , சண்டிசாக்சி , கடலை , எம்பளம் , தென்பாளை , செவலபூரி , 
சொக்கநந்தல் , சத்தியமங்களம் , தேவதங்கல் , சோ . குப்பம் , வீரமநல்லூர், புலிபட்டு , புதுபாளையம் , பாக்கம் , நல்லான்பிள்ளை பெற்றாள் , 
கொளத்தூர் , எராப்பாக்கம் , சாணிபுடி , கூடலூர் , ஆவூர் , கல்லணை , பன்னியூர் , ஆண்டம்பள்ளம் , சூ .வலவெட்டி , கல்லெரி , அருடிரப்பட்டு , 
பெருமணம் , தேவனூர் , செல்லான்குப்பம் , மணலூர்பேட்டை , திருவரங்கம் , ஈடுதனூர் , ஓடியாண்டாள் , அரியலூர் . 
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மேற்கண்ட புதிய 765/ 400/110 கி . வோல்ட் உயரழுத்த மின் பாதை அமைக்கும் பணிகள் தொடர்பாக எவரேனும் முறையீடு செய்ய 
விரும்பினால் மின்சார ஒழுங்குமுறைச் சட்டம் 2003 - ன்படி இந்த அறிவிப்பு பிரசுரிக்கப்பட்ட 1 ( ஒன்று ) மாத கால கெடுக்குள் கீழ் 
கையொப்பமிட்ட அலுவலரிடம் தெரிவிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது . 


68606060 – 32 , 
2017 LOITS 16 . 


Er . K . MANIVANNAN , 
மேற்பார்வைப் பொறியாளர் , 
பொது கட்டுமான வட்டம் - II . 


UNIVERSITY AUTHORITIES 


THE TAMIL NADU DR . M .G .R . MEDICAL UNIVERSITY , CHENNAI 


Notice of Election of one Professor to the Senate of the Tamil Nadu Dr . M .G . R Medical University , Chennai, by 
The Teachers of all Affiliated Dental Colleges from among themselves Under Section 18 (3 ) (b ) of the 

Tamil Nadu Dr .M .G .R Medical University , Chennai, Act 1987 ( Tamil Nadu Act 37 of 1987 ). 


[No : Ell|( 1)/61462 /2017 ] 
No. VI- 3(b )/8 /2017 . 

1 . Notice is hereby given that an election by postal voting is to be held for electing one Professor to the Senate 
of the Tamil Nadu Dr. M .G .R . Medical University, Chennai , as per clause (b ) of sub -section (3 ) of Section 18 of the 
Tamil Nadu Dr. M .G . R Medical University , Chennai, Act, 1987 (Tamil Nadu Act 37 of 1987 ) by the Teachers of all Affiliated 
Dental Colleges from among themselves. The term of membership in the regular vacancy will be for a period of three 
years from the date of election or up to the date on which he /she ceases to hold the post of Professor of an Affiliated 
Dental Colleges , whichever is earlier . 

2 . Forms of Nomination papers may be obtained from the office of the undersigned from 22-03-2017 to 03 -04 - 2017 
From 11.00 to 4 .00 p.m (on all working days ). 

3 . Nomination Papers duly filled in shall be submitted in an envelope addressed to the Registrar/Returning Officer 
and super scribed “Nomination for election to the Senate Under Section 18 ( 3 ) (b )” as indicated below , by Registered 
Post with Acknowledgment Due so as to be received by the Registrar / Returning Officer not later than 4 .00 p .m . on 
03- 04 - 2017 or to be delivered to the Returning Officer during office hours in person or by his /her proposer or by messenger 
under acknowledgment within the date and hour mentioned above . 

Face of envelop for sending nomination papers 
Nomination for election to the 

Regd . Post with Ack . Duel 
Senate Under Section 18 ( 3)(b ) 

Delivered by hand . 


To 


Prof. Dr. T. Balasubramanian , M .S ., D .L .O ., 
Registrar/Returning Officer, 
The Tamil Nadu Dr.M .G .R Medical University , 
No .69, Anna Salai, Guindy , 
Chennai-600 032. 


From 


TAMIL NADU GOVERNMENT GAZETTE 


[Part VI— Sec . 3(b ) 


The nomination papers which are not sent by Registered Post with Acknowledgment Due or are Not delivered in 
person by the nominee or by his /her proposer or by messenger, as required above, shall be declared invalid . 

4 . Nomination papers will be taken up for scrutiny at 4 .45 p .m on 03-04 - 2017 (Monday). 
5 . List of valued nominations will be published at 5 . 30 p .m . on 03-04 - 2017 (Monday) in the University premises. 


6 . Notice of withdrawal of candidature may be made as per the General statutes of the Tamil Nadu Dr. M .G . R . Medical 
University on or before 3 .00 p . m . on 10 -04- 2017 (Monday ) . 

7 . List of final valid nominations will be published in the University premises at 5 .30 p .m . on 10 -04 - 2017 (Monday ). 
A copy of final valid nomination and the final list of voters will be dispatched to the candidates . 

8 . A numbered declaration paper, a ballot paper with the name of the candidates bearing on it, the Returning Officer s 
initials, a cover for sending Ballot Paper and an envelope Containing the address of the Returning Officer will be sent 
to the address entered against the name of the voter in the final electoral roll through the Heads of the Institutions / College 
in which he / she is working , on 20 -04 - 2017 ( Thursday ) on 10 . 00 A . M and 4 .00 P . M . No ballot paper will be issued in 
the office to the voters on the day of election. The cover containing the ballot paper and the declaration form in the 
envelope be sent by Registered Post, so as to reach the Registrar/Returning Officer not later than 4 .00 p . m . on 
05 -05 - 2017 (Friday ), the day fixed for poll . 


9 . The Voter may, either in person or by an agent, deposit the envelope addresses to the Returning Officer in the 
ballot box provided for the purpose at the office of the Returning Officer till 4 .00 P .M . on 05 -05 - 2017 (Friday ). 


10 . 30 a .m . on 08 .05 .2017 (Monday ) till 


10 . Scrutiny and counting of votes and declaration of results will be from 
the process is over. 


Note : 


1. The intimation of valid nominations would be sent to the candidates with a copy of the notification of the programme 
for the election containing last date of withdrawal and date of dispatching the ballot paper to the Returning Officer by 
post, etc . 


2 . If the number of candidates, who are validly nominated and who have not withdrawn their candidates in the manner 
prescribed and within the time specified , does not exceed or is less than the number of vacancies to be filled , such 
candidate shall be declared to be duly elected . 


when the line specified in 


or become ones where than the winter motoricamente te betalen, such 


Chennai-600 032, 
17th March 2017 . 


Prof. Dr. T . BALASUBRAMANIAN , 

Registrar / Returning Officer. 
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